DART AEROSPACE LTD Work Order: 


Description: Aft Beam Part Number: 


Inspection Dwg: D5350 


Drawing 
y , Tolerance 
Dimension 


0.257 +0.006/-0.001 


Rev: D 


INSPECTION SHEET 
Actual 
Dimension 


Page 1 of 2 


Method of 
Inspection 


C oes | moomo 


C aseo | woos 
[0.55 | moo 
- 12.000 -A -+/-0.010 


| 
| 


[2.80 | +-0.080 
70.020 
0.030 


EZE 


| 0.550 |  +/-0.010 
0.225 +/-0.010 


| 0.250 | +0.015/-0.010 | 
+/-0.010 x +/-0.5° 


0.280 l +0.015/-0.005 


[030 0080 
D omw | wooo | 
C os O ooo 
C oss | wooo 
C oes | 
EE 


+/-0.030 
0.30 +/-0.030 
+/-0.030 


0.30 


E 
PEE 
TTT 


H:\FORMS\Quality Assurance\approved QA\Inspection Sheet revB 


DART AEROSPACE LTD Work Order: 
e Fron ee 
Description: Aft Beam Part Number: 


Inspection Dwg: D5350 


+/-0.030 
+/-0.030 
+/-0.030 
+/-0.030 


-0.030 
R0.25 +/-0.030 


Measured by: 


u op A 


H:\FORMS\Quality Assurance\approved QA\Inspection Sheet revB 


